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projectplan Effluentleiding Rioolwaterzuiveringsinstallatie Numansdorp 

Hierbij maken wij bekend dat wij het projectplan Effluentleiding Rioolwaterzuiveringsinstallatie Numans¬ 
dorp ingevolge artikel 5.4 Waterwet hebben vastgesteld op 02-06-2015. 


Enige jaren geleden is geconstateerd dat de totale effluentleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
te Numansdorp aan het einde van zijn levensduur was en vervangen diende te worden. Het eerste deel 
is vervangen in 2011. Echter in afwachting van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid is be¬ 
sloten niet de gehele leiding aan te passen, omdat de dijkversterking invloed kon hebben op het tracé 
van de effluentleiding. Nu de plannen rond de dijkversterking duidelijk zijn, kan overgegaan worden 
tot de vervanging van het resterende deel van de leiding. Om zowel het beschermingsniveau als het 
transport van gezuiverd afvalwater te waarborgen, moet de effluentleiding dus worden aangepast en 
verlegd. 

Het projectplan ligt van 10 juni 2015 tot en met 22 juli 2015 (6 weken) ter inzage bij: Waterschap Hol¬ 
landse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. 


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij 
het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het projectplan 
ter inzage is gelegd, tegen het projectplan bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC 
te Ridderkerk en moet ten minste bevatten: 

1. 1. naam en adres van de indiener; 

2. 2.de dagtekening; 

3. 3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

4. 4.de gronden van bezwaar. 

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BM Rotterdam. 


Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de 
hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 
onder telefoonnummer 010 297 12 34. 


U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningen¬ 
rechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro¬ 
nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 


Voor nadere inlichtingen over dit projectplan kunt u terecht bij M. Dijkgraaf, bereikbaar via het water- 
schapsloket: 0900 - 2005005. 


Ridderkerk, 10 juni 2015. 
Dijkgraaf en heemraden, 
namens deze: 


1 


Waterschapsblad 2015 nr. 4442 10 juni 2015 




Drs. AA van Vliet, secretaris-directeur 
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